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BHemHHe aKTHBHbie rpoMKoroeopHTejiH HP 



Pa3i>eMi>i h opraHBi ynpaBjieHHa 



ripaBbm rpoMKoroBopnTenb, 
BMfl cnepeflu 



BblflBM>KHbie 
(})MKCaTOpbl 

Ana KpenneHM?i 

Ha MOHMTOpe 




KHonKa nmaHkm 



CteMHaa 
naHenb* 



PerynjiTop 

rpOMKOCTM 



ripaBbm rpoMKoroBopMTe/ib, 

BMfl C3aflM 



rHe3fl0flJifl aflamepa 
nMTaHMfl 



rHe3flo flfianeBoro 
rpoMKoroBopmenfl 




K 3ByK0B0My 

Bbixofly flK 



K rpoMKoroBopwTGJiflM npunarawTCfi flBa KOMnneiaa naHeneM (cBemo-ceporo m TeMHo-ceporo MBeia), 

OflMH M3 KOTOpblX yCTaHOBJIGH npOM3BOflMTeneM. flpM >K6JiaHMM MO)KHO yCTaHOBMTb flpyfOM KOMnjIOKT. 



rioAflep}KHBaeMoe oGopyAOBaioie 

HH(J)opMai;HK) o KOMnLKxrepax h MOHHTOpax HP, noAAep)KHBaK)iHHx 
BHeiiiHHe aKTHBHbie rpOMKoroBopHTejiH HP, cm. Ha Web-y3Jie no a/jpecy: 
www. hp . com/go/pcaccessories. 
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YcTaHOBKa rpoMKoroBopnTeneM 



YcTaHOBKa rpoMKoroBopHTejieH 

OCTOPOMHO J\ji5i oGecTOHHBaHHH rpoMKoroBopHTejieH HeoGxo/jHMO otkjhohhtl Ka6ejn> 
nHTaHHH ot 3JieKTpHHecKOH po3eTKH. 3to 03HanaeT, HTO rpOMKOrOBOpHTeJIH 
AOJDkhbi 6bitl pacnojio)KeHBi b6jih3h ot nerKO /jocTynHOH po3eTKH. 

Bo H36e)KaHHe y/japa 3jieKTpHHecKHM tokom HHKoryja He OTKpbiBaHTe 
a/jairrep nHTamifl. TaM HeT nacTen, npeAHa3HaHeHHtix o6cjry)KHBaHH5L 

1 IlpH )KejiaHHH 3aMeHHTe ycTaHOBjieHHtie naHejiH rpoMKoroBopHTejieH 
Ha 3anacHLie. npH 3tom GyzjtTe aKKypaTHM h He noBpe/jHTe (J)HKcaTopM. 

2 rioAKJHOHHTe jieBMH rpoMKoroBOpHTejit k npaBOMy. 

3 IloAKJHOHHTe npaBBiH rpoMKoroBopHTejiL k pa3BeMy LINE OUT 
(jiHHeHHMH blixoa) Ha 3a,n,HeH naHejiH I1K. 

4 rio/pcjiiOHHTe a/janrep nHTaHH^ nepeMeHHoro TOKa k pa3BeMy Ha 3aAHeH 
naHejiH npaBoro rpoMKoroBopHTejia h k pa3BeMy Ha 3a/jHeH naHejiH mo- 
HHTopa. ripn 3tom Ka6ejn> nnTaHHH MOHHTopa no/pcjiioHHTe k a^anTepy 
nHTaHHH. 

5 YcTaHOBHTe Hy>KHLiH ypoBeHL rpoMKOCTH c noMOiHLK) nporpaMMHoro 
o6ecneHeHHH I1K jih6o peryjiHTopa Ha npaBOM rpOMKoroBopHTejie. 

6 rpOMKOrOBOpHTeJIH M05KHO 3aKpenjiHTB Ha MOHHTopax HP nocjie/jHHx 
MOAejien c noMoiHBK) cneHHajiLHbix (J)HKcaTOpOB (6ojiee noApoGHyio 
HH(J)opMaHHio cm. b pa3,zjejie "IIo/xnep>KHBaeMoe o6opyAOBaHHe"). 

B npoTHBHOM cjiynae npocTO pa3MecTHTe rpoMKoroBopHTejin pa/jOM 

C MOHHTOpOM. 



Ka6e*bn™ 39fli«i naHanb MOHnrapa 
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Mepbi npefloCTopo>KHOCTM 



MepBi npeAOCTOpo^KHOCTH 

Bo H36e5KaHHe HenpHHTHtix omymeHHH Bceryja y6aBjiHHTe rpOMKOCTt ro 
MHHHMyMa nepeA no/pcjnoHeHHeM HayniHHKOB hjih rpOMKoroBOpHTeneH. 
/],jiHTejiLHoe npocjiyniHBaHHe Ha 6ojilhioh rpOMKOCTH mokct Heo6paTHMO 
yxy/iniHTb cjiyx. 

riepe^ BKjiiOHeHHeM rpOMKoroBOpHTejien y6aBKre rpOMKOCTB ro MHHHMyMa. 
riocjie 3Toro bkjhohhtc rpoMKoroBOpHTejin h MeAJieHHO npH6aBjiHHTe 
rpoMKOCTB ao Heo6xoAHMoro ypOBHH. 



Cjiy)*c6i>i TexHHnecKOH no;mep)KKH HP 

IIomoihl b penieHHH npo6jieM c AonojiHHrejiLHLiM o6opyAOBaHHeM HP 
mo)kho nonyHHTL Ha Web-y3Jie TexHHnecKOH no/mep)KKH no a^pecaM: 

HP Vectra www.hp.com/go/vectrasupport 
HP Brio www.hp.com/go/briosupport 
HP Kayak www.hp.com/go/kayaksupport 



TexHHnecKHe xapaKTepHCTHKH 



Tun rpoMKoroBopmenfl 


OflHononocHaa aKycmnecKafl cucTeivia Bass Reflex 


Pa3Mepbi 


191x75,5x1 12 mm 


Aqamep ni/iTaw/ifl 
nepeivieHHoro TOKa 


BxoflHoe HarpweHne 1 10/120 B~ (ClUA m KaHafla) mjim 
220/240 B~ (EBpona m A3naTCKO-TnxooKeaHCKMM pemoH) 


HoMMHajibHaa BbixoflHaa 

MOl^HOCTb 


2 x 4,8 Bt npM cyMMapHOM K03c|x[ML^eHTe Heni/iHeMHbix 

MCKa>KeHMM 10% 


BxoflHoe HanpflweHne 


230 B+10% npM 50 (EBpona m A3naTCKO-TnxooKeaHCKMM pemoH); 
1 20 B+1 0% npM 60 T\\ (ClUA m KaHafla) 


BxOflHafl HyBCTBHTenbHOCTb 


600+20 mB 


BxoflHOM MMneflaHC 


5,6 kOm 


MacTOTHbiM flnana30H 


60 Rj-22 kT[\ 


3ByKOBoe flaBneHne 


85+3 flB (Bt/m, naccMBHoe) 


Macca (b ynaKOBKe) 


1,5 Kr 
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rapaH™ Ha o6opyflOBaHne 



TapaHTH5i Ha oGopyflOBamie 

HacToamee nepH(f)epHHHoe oGopy/JOBamie HP HMeeT ro^oByio orpamiHeHHyio rapaHTHio 
c B03BpaTOM b cepBHCHMH Henrp HP hjih aBTopH30BaHHoro pecenjiepa. TapaHTHH ^eHCTByeT 
c MOMeHTa npHo6peTeHHH H3flejiH5i nepBOHanajibHbiM noKynaTeneM. 

KoMnaHHH Hewlett-Packard MOiiceT no CBoeivry ycMOTpeHHio jih6o OTpeMOHTHpoBaTb fle(f)eKTHoe 
H3flejiHe, jih6o 3aMemiTb ero Ha HOBoe, TaKoro 3ice hjih aHajiorHHHoro rana. 
Ecjih HacToamee oGopy/JOBamie npnoGpeTeHo h Hcnojib3yeTC5i cobmcctho c nepcoHanbHbiM 
KOMnbioTepoM HP Vectra hjih HP Brio jih6o c paGonen craHirneH HP Kayak, to Ha Hero 

pacnpOCTpaH5HOTC5I yCJIOBHH H CpOKH rapaHTHH, fleHCTByiOmeH B OTHOHieHHH KOMnbioTepa 
HJIH pa60HeH CTaHHHH. 

CpoKH, ycjioBHH h orpaHHHeHHH rapaHTHH, a Taioice o6a3aHHocTH noKynaTejia npHBe^eHbi 
b ^oKyMeHTaHHH, npnjiaraeMOH k nepcoHajibHOMy KOMnbioTepy hjih pa6oneH craHHHH. 
3AMEHAHHE RJIX IIOKynATEJiEH B ABCTPAJ1HH H HOBOH 3EJIAH/JHH: 
IIOJICttKEHHJl HACTOJUHEH TAPAHTHH, KPOME IIPE/jyCMOTPEHHblX 
3AKOHOAATEJ1BCTBOM CJIYHAEB, HE HCKJIIOTAIOT, HE 3AIIPEIIJ,AIOT H HE 
H3MEHJ1IOT, A TOJ1BKO AOIIOJiHJlIOT yCTAHOBJlEHHBIE 3AKOHOM IIP ABA 
nOKYnATEJlEH, IIPHMEHHMblE K IIPO/JA^E AAHHOrO nPOAYKTA. 
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Regulatory Information 



Hinweis fur Deutschland: Gerauschemission 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) 
LpA < 70 dB am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92 

Notice for Japan 
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Notice for Korea 
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Notice 

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard makes 
no warranty of any kind with regard to this material, including, but not limited to, the implied warranties 
of merchantability and fitness for a particular purpose. Hewlett-Packard shall not be liable for errors 
contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, 
performance, or use of this material. Hewlett-Packard assumes no responsibility for the use or reliability of 
its hardware or software on equipment that is not furnished by Hewlett-Packard or equipment for which it is 
not intended. This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are 
reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language 
without the prior written consent of Hewlett-Packard Company. 
Hinweis 

Inhaltliche Anderungen vorbehalten. Hewlett-Packard ubernimmt keine Garantie welcher Art auch 
immer fur diese Ausriistung, einschlieSlich der (doch nicht begrenzt auf die) Qualitatsgarantie und die 
Garantie beziiglich Eignung fur einen bestimmten Zweck. Hewlett-Packard haftet nicht fur in dieser 
Dokumentation enthaltene Fehler oder fur unbeabsichtigte oder indirekte Schaden in Verbindung mit 
der Lieferung, der Leistung oder der Benutzung der Ausriistung. Hewlett-Packard ubernimmt keine 
Haftung fur den Betrieb oder die Zuverlassigkeit seiner Software, wenn diese auf Hardware benutzt wird, 
die nicht von Hewlett-Packard geliefert wurde. Dieses Dokument enthalt proprietare Informationen, die 
durch das Copyright geschiitzt sind. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung der Hewlett-Packard Company weder ganz noch teilweise fotokopiert, 
reproduziert oder iibersetzt werden. 
Avertissement 

Les informations contenues dans ce document peuvent etre modifiees sans preavis. Hewlett-Packard ne 
donne aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant, sans que ce soit limitatif, les garanties 
implicites de qualite commerciale de ce materiel, ou la bonne adaptation de celui-ci a un usage 
particulier. Hewlett-Packard n'est pas responsable des erreurs pouvant apparaitre dans ce manuel et 
n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects resultant de l'equipement, des 
performances et de l'utilisation de ce materiel. Hewlett-Packard ne saurait etre tenu pour responsable de 
l'utilisation et de la fiabilite de son logiciel sur des materiels non fournis par Hewlett-Packard. Les 
informations contenues dans ce document sont originales et protegees par copyright. Tous droits 
reserves. L'acheteur s'interdit en consequence de les photocopier, de les reproduire ou de les traduire 
dans toute autre langue, sauf accord prealable et ecrit de Hewlett-Packard. 
Aviso 

La informacion contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no 
ofrece ningun tipo de garantfa con respecto a este material, incluyendo, pero sin limitarse a, las garantfas 
implfcitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado. Hewlett-Packard no asume 
responsabilidad alguna por los posibles errores contenidos o por los dafios casuales o emergentes 
relacionados con el suministro, funcionamiento o uso de este material. Hewlett-Packard no asume 
responsabilidad alguna por el uso o fiabilidad de su software en equipos que no hayan sido fabricados por 
Hewlett-Packard. Este documento contiene informacion patentada, protegida por las leyes del copyright. 
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada, reproducida o 
traducida a otro idioma sin la autorizacion previa y por escrito de Hewlett-Packard Company. 
Awiso 

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preawiso. 
Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie 
implicite di commerciabilita e di idoneita per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sara ritenuta 
responsabile per errori contenuti in questo documento, ne per danni accidentali o conseguenti alia 
fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna 
responsabilita riguardo all'uso o all'affidabilita del proprio software su apparecchiature di altri produttori. 
Questo documento contiene informazioni di proprieta protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. 
Nessuna parte di questo documento pud essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza 
un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company. 
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Nota po polsku 

Firma Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian w opisanym w tym 
dokumencie sprzecie i oprogramowaniu. Hewlett-Packard nie udziela zadnych gwarancji odnosnie zawartej 
w tym materiale tresci, w tym rowniez, ale nie wylacznie, gwarancji domniemanych co do jej wartosci rynkowej 
lub przydatnosci do okreslonych celow. Firma Hewlett-Packard nie odpowiada za bledy, ktore mogq_ wystapic 
w przedstawianym materiale, jak rowniez za szkody posrednio lub bezposrednio zwia^zane z wykorzystaniem 
zawartych w nim informacji. Hewlett-Packard nie przyjmuje odpowiedzialnosci za dzialanie swoich programow 
lub urzadzeri w powiazaniu ze sprz^tem nie pochodza^cym od firmy Hewlett-Packard lub ze sprzetem, dla ktorego 
dane oprogramowanie lub urzadzenie nie jest przeznaczone. Material zawarty w tym dokumencie jest chroniony 
prawem autorskim. Wszelkie prawa sq. zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie badz tlumaczenie tego 
dokumentu, w calosci lub czesci, wymaga uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard. 

IlpeflyiipeayjeHHe 

PlH(j)opMaHHfl b 3tom ^OKyMeHTe MO^ceT 6tiTi. H3MeHeHa 6e3 yBeflOMjieHHa. Hewlett-Packard He 
npeflocTaBjiaeT oTHocHTejibHo aaHHoro MaTepnajia HHKaKHx rapaHTHH, BKjuoHaa, ho He orpaHHHHBaacb, 
npe^nojiaraeMyio rapaHTHK) bbicokhx KOMMepnecKHX KanecTB ^aHHoro H3/iejffl5i h ero cootbctctbh5i 
KOHKpeTHbiM nejiaM. Hewlett-Packard He HeceT OTBeTCTBeHHOCTH 3a oihh6kh b stom aoKyMeHTe, a TaioKe 
3a cjiynaitHbiH hjih npe^HaMepeHHbiH ymep6, nojiyneHHbiH b cbjbh c .nocTaBKOH, HcnojmeHHeM hjih hc- 
nonb30BaHHeM jjaHHoro MaTepnajia. Hewlett-Packard He HeceT OTBeTCTBeHHOCTH 3a pa6oTy h HaflOKHOCTb 
CBoero annapaTHoro h nporpaMMHoro oGecneneHHa npn ero Hcnojib30BaHHH c o6opyjj,OBaHHeM, KOTopoe 
jum 3Toro He npe/iHa3HaHeH0 hjih He 6bino nociaBjieHO KOMnaHHen Hewlett-Packard. 3tot ^OKyMeHT 
co/jep>KHT HH<J)opMaitHio, nofljieacautyK) 3amHTe aBTopcKHM npaBOM. Bee npaBa 3amHineHbi. HHKaicafl 
nacTb 3Toro ^OKyivieHTa He Mo^eT GbiTb cKonnpoBaHa, BocnpoH3Be^eHa hjih nepeBeaeHa Ha .apyron H3biK 
6e3 npeflBapHTejibHoro micbMeHHoro pa3pemeHHH Hewlett-Packard Company. 
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